S. | P. 


JAN 


ERLICH 


EMER. MAJOR W.P., ODZNACZONY ORDEREM ODRODZENIA POLSKI, SREBRNYM 


KRZYZEM ZASLUGI I MEDALEM ZA WARSZAWE, BYLY JENIEC OFLAGU 
II D. GROSS-BORN — CZLONEK ZBoWiD 


przeżywszy lat 73, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 2 sierpnia 1969 roku w Nowym Sącza. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 7 bm. 
o godzinie 12 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI, SIOSTRA I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 5330/69 A-61 (8420) — 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


